T 
TERESA-JOANNA 
CIESIELSKA 


Z domu CISLO 


Zmarła w dniu 7 lipca 2002 r. w Krakowie 
opatrzona Swietymi Sakramentami. 


Odprowadzenie Zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 
w dniu 11 lipca 2002 r. o godzinie 10% na cmentarzu w Podgórzu-KRRKÓW 


RODZINA 


